Mgr JERZY 


BARON 


UKOCHANY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


przeżywszy lat 80, po długiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 
dnia 1 stycznia 1990 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miej:ce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 10 bm. o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, SYNOWIE I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 10 bm. o godzinie 8.30 w kościele parafialnym Bożego Ciała. 


